CRONOLOGÍA DE LA RED DE METRO DE MADRID 


Periodo 

Año 

Mes 

Día 

Línea 

Estación 

Inaugurada 

Hecho 

Relevante 

1990 

1994 

7 

4 

1 Buenos Aires 


1994 

7 

4 

1 Alto del Arenal 


1994 

7 

4 

1 

Miguel Hernández 

Incluye cochera 

1995 

1995 

5 

11 

6 

Mondoa 

Finalización L-6. Intercambiador Mondoa 


1995 

5 

11 

6 

Arguelles 

Finalización L-6 como línea circular 


1995 

5 

11 

6 

Príncipe Pío 

Finalización L-6 como línea circular 


1995 

5 

11 

6 

Puerta del Ángel 

Finalización L-6 como línea circular 


1995 

5 

11 

6 

Alto de Extremadura 

Finalización L-6 como línea circular 


1995 

5 

11 

6 

Lucero 

Finalización L-6 como línea circular 


1996 

1 

7 

10 

Alonso Martínez 

Cierre por obras gálibo y estación de 
Príncipe Pío 


1996 

1 

7 

10 

Tribunal 

Cierre por obras gálibo y estación de 
Príncipe Pío 


1996 

1 

7 

10 

Plaza de España 

Cierre por obras gálibo y estación de 
Príncipe Pío 


1996 

1 

7 

10 

Lago 

Cierre por obras gálibo y estación de 
Príncipe Pío 


1996 

9 

16 

8 

Nuevos Ministerios 

Cierre por obras de la conexión Nuevos 
Ministerios-Avda. de América 


1996 

9 

16 

8 

Avenida de América 

Cierre por obras de la conexión Nuevos 
Ministerios-Avda. de América 


1996 

12 

13 

10 

Príncipe Pío 

Reapertura de L-10. Nueva estación de 
Príncipe Pío compartida por L-6 y L-10 


1998 

1 

23 

10 

Gregorio Marañón 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8. 
Cambio de gálibo 


1998 

1 

23 

10 

Nuevos Ministerios 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8 


1998 

1 

23 

10 

Santiago Bernabéu 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8. 

Era la antigua estación de Lima 


1998 

1 

23 

10 

Cuzco 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8 


1998 

1 

23 

10 

Plaza de Castilla 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8 


1998 

1 

23 

10 

Chamartín 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8 


1998 

1 

23 

10 

Begoña 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8 


1998 

1 

23 

10 

Fuencarral 

Nueva L-10 con absorción antigua L-8 


1998 

3 

13 

7 

Gregorio Marañón 

Prolongación L-7 desde Avda. de América 


1998 

4 

27 

4 

Canillas 



1998 

4 

27 

4 

Mar de Cristal 

Prolongación L-4 


1998 

6 

24 

8 

Mar de Cristal 

Nueva L-8 


1998 

6 

24 

8 

Campo de las Naciones Nueva L-8 


1998 

10 

16 

2 

Canal 

Nueva estación entre Quevedo y Cuatro 
Caminos 


1998 

10 

16 

7 

Canal 

Prolongación L-7 desde Gregorio Marañón 


1998 

11 

16 

11 

Plaza Elíptica 

Nueva L-11. El 30 Septiembre de 2000 
pasa a gálibo estrecho 


1998 

11 

16 

11 

Abrantes 

Nueva L-11. El 30 Septiembre de 2000 
pasa a gálibo estrecho 


1998 

11 

16 

11 

Pan Bendito 

Nueva L-11. El 30 Septiembre de 2000 
pasa a gálibo estrecho 


1998 

1 

12 

9 

Valdebernardo 

Prolongación L-9 


1998 

1 

12 

9 

Vicálvaro 



1998 

1 

12 

9 

San Cipriano 



1998 

1 

12 

9 

Puerta de Arganda 

Conexión con Cercanías Vicálvaro 


1998 

12 

15 

4 

San Lorenzo 



1998 

12 

15 

4 

Parque de Santa María Incluye cochera de L-4 


1999 

12 

2 

7 

Islas Filipinas 



1999 

12 

2 

7 

Guzmán el Bueno 



1999 

12 

2 

7 

Francos Rodríguez 



1999 

12 

2 

7 

Valdezarza 



1999 

3 

3 

1 

Sierra de Guadalupe 

Conexión con Cercanías Vallecas 


1999 

3 

3 

1 Villa de Vallecas 


1999 

3 

3 

1 Congosto 


1999 

3 

29 

7 

Antonio Machado 



1999 

3 

29 

7 

Peñagrande 



1999 

3 

29 

7 

Avenida de la Ilustración 


1999 

3 

29 

7 

Lacoma 



1999 

3 

29 


Arroyo del Fresno 

No se inaugura. 

Se abrirá cuando el exterior esté urbanizado 


1999 

3 

29 

7 

Pitis 

Conexión con Cercanías Pitis 


1999 

7 

4 

9 

Rivas-Urbanizaciones Incluye cochera. 

Metro sale fuera de la corona A 


1999 

7 

4 

9 

RivasVaciamadrid 



1999 

7 

4 

9 

La Poveda 



1999 

7 

4 

9 

Arganda del Rey 



1999 

6 

14 

8 

Aeropuerto 

Renombrada Aeropuerto TI, T2, T3 en 
marzo de 2007 


1999 

7 

9 

8 

Barajas 



1999 

10 

27 

5 

Eugenia de Montijo 

Estación intermedia entre Carabanchel y 
Aluche 

2000 

2002 

5 

21 

8 

Nuevos Ministerios 

Intercambiador Nuevos Ministerios 


2002 

5 

21 

8 

Colombia 

Conexión L-9 


2002 

9 

22 

10 

Casa de Campo 

Ampliación de gálibo L-10. Nueva estación. 
Nueva terminal de L-5 y correspondencia con L-10 


2002 

9 

22 

5 

Casa de Campo 



2002 

9 

22 

10 

Colonia Jardín 

Conexión con ML-3 


2003 

11 

4 

10 

Cuatro Vientos 

Conexión Cercanías. 

Incluye cochera 


2003 

11 

4 

10 

Joaquín Vilumbrales 



2003 

11 

4 

10 

Puerta del Sur 

L-10. Conexión con MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Puerta del Sur 

MetroSur. Conexión L-10 de Metro 


2003 

11 

4 

12 

San Nicasio 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Leganés Central 

MetroSur. Conexión con Cercanías 


2003 

11 

4 

12 

Hospital Severo OchoaMetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Casa del Reloj 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Julián Besteiro 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

El Carrascal 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

El Bercial 

MetroSur. Incluye cocheras 


2003 

11 

4 

12 

Los Espártales 

MetroSur 

2003 

11 

4 

12 

El Casar 

MetroSur. Conexión con Cercanías 


Período 

Año 

Mes 

Día 

Línea 

Estación 

Inaugurada 

Hecho 

Relevante 


2003 

11 

4 

12 

Juan de la Cierva 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Getafe Central 

MetroSur. Conexión con Cercanías 


2003 

11 

4 

12 

Alonso de Mendoza 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Conservatorio 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Arroyo Culebro 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Parque de los Estados MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Fuenlabrada Central 

MetroSur. Conexión con Cercanías 


2003 

11 

4 

12 

Parque Europa 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Hospital de Fuenlabrada MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Loranca 

MetroSur. Cochera 


2003 

11 

4 

12 

Manuela Malasaña 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Hospital de Móstoles 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Pradillo 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Móstoles Central 

MetroSur. Conexión con Cercanías 


2003 

11 

4 

12 

Univ. Rey Juan Carlos 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Parque Oeste 

MetroSur 


2003 

11 

4 

12 

Alcorcón Central 

MetroSur. Conexión con Cercanías 


2003 

11 

4 

12 

Parque Lisboa 

MetroSur 


2004 

6 

19 

3 

Cierre línea 3 por obras 


2004 

9 

13 

3 

Reapertura línea 3 



2005 

1 

15 

3 

Cierre Ventura Rodríguez 

2005 

2005 

6 

11 

3 

Cierre línea 3 por obras 


2005 

9 

23 

3 

Reapertura línea 3 

Excepto Legazpi y Ventura Rodríguez 


2006 

3 

2 

3 

Apertura Ventura Rodríguez 


2006 

6 

3 

3 

Cierre línea 3 por obras 


2006 

9 

30 

3 

Reapertura línea 3 

Apertura definitiva L-3 con andenes largos 


2006 

9 

30 

3 

Mondoa 

Nueva estación de L-3. Sustituye a la antigua. 
Desaparece cochera 


2006 

11 

24 

5 

El Capricho 



2006 

11 

24 

5 

Alameda de Osuna 



2006 

12 

18 

11 

San Francisco 



2006 

12 

18 

11 

Carabanchel Alto 



2006 

12 

18 

11 

La Peseta 



2006 

12 

22 

10 

Aviación Española 

Estación intermedia entre Colonia Jardín 
y Cuatro Vientos 


2007 

1 

15 

8 

Pinar del Rey 

Estación intermedia entre Colombia y 

Mar de Cristal 


2007 

1 

26 

6 

Arganzuela-Planetario Estación intermedia entre Legazpi y 







Méndez Alvaro. Incluye cochera 


2007 

2 

16 

2 

La Elipa 



2007 

3 

30 

1 Chamartín 


2007 

11 

4 

1 Bambú 


2007 

11 

4 

1 Pinar de Chamartín 


2007 

11 

4 

4 

Pinar de Chamartín 



2007 

11 

4 

4 

Manoteras 

Incluye cocheras L-1 


2007 

11 

4 

4 

Hortaleza 



2007 

4 

21 

3 

Almendrales 



2007 

4 

21 

3 

Hospital 12 de Octubre 


2007 

4 

21 

3 

San Fermín-Orcasur 



2007 

4 

21 

3 

Ciudad délos Ángeles 



2007 

4 

21 

3 

Villaverde Bajo-Cruce 



2007 

4 

21 

3 

San Cristóbal 



2007 

4 

21 

3 

Villaverde Alto 

Conexión con Cercanías. 

Incluye cochera 


2007 

4 

26 

10 

Tres Olivos 

Intercambio MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Montecarmelo 

MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Las Tablas 

MetroNorte. Conectada a Metro Ligero el 



24 de mayo de 2007 


2007 

4 

26 

10 

Ronda de la Comunicación MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

La Granja 

MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

La Moraleja 

MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Marqués de la Valdavia MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Manuel de Falla 

MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Baunatal 

MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Reyes Católicos 

MetroNorte 


2007 

4 

26 

10 

Hospital del Norte 

MetroNorte. Renombrada Hospital 

Infanta Sofía el 8 de agosto de 2008 


2007 

3 

5 

8 

Aeropuerto T4 



2007 

5 

5 

7 

Estadio Olímpico 

Intercambio MetroEste 


2007 

5 

5 

7 

Barrio del Puerto 

MetroEste 


2007 

5 

5 

7 

Coslada Central 

MetroEste. Conexión con Cercanías 


2007 

5 

5 

7 

La Rambla 

MetroEste 


2007 

5 

5 

7 

San Fernando 

MetroEste 


2007 

5 

5 

7 

Jarama 

MetroEste 


2007 

5 

5 

7 

Henares 

MetroEste 


2007 

5 

16 

1 La Gavia 


2007 

5 

16 

1 Las Suertes 


2007 

5 

16 

1 

Valdecarros 

Incluye cochera 


2007 

5 

24 

ML1 

Pinar de Chamartín 

Metro Ligero. Conexión L-1 y L-4 


2007 

5 

24 

ML1 

Las Tablas 

Metro Ligero. Conexión a L-10 


2007 

7 

27 

ML2 Colonia Jardín 

Metro Ligero. Conexión a L-10 


2008 

2 

7 

7 

Hospital del Henares 



2008 

7 

11 

9 

Rivas Futura 

Estación intermedia entre RivasVaciamadrid 
y Rivas-Urbanizaciones 


METRO DE MADRID EN 2009 


LONGITUD DE LA RED 284,114 kilómetros 


NUMERO DE ESTACIONES 

294 

VIAJEROS 

685,5 millones 

TOTAL COCHES EN SERVICIO 

2.275 

Gálibo ancho 

1.115 

Gálibo estrecho 

1.160 

ASCENSORES 

468 

ESCALERAS MECANICAS 

1.614 

ESTACION MAS USADA 

Sol, 18.630.116 viajeros subidos 

PLANTILLA DE METRO 

7.598 empleados 





















































































































































































